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Adenda y corrigenda al artículo: 


Presencia del género Philanthinus de Beaumont, 1949 (Hymenoptera; Crabronidae; 
Philanthini) en España, 


publicado en el volumen XII (2021) de la Revista gaditana de Entomología, pp.155-170. 
En el apartado “Agradecimientos” debo añadir a D. José Luis Zapata, de modo que este 
apartado quede de la siguiente forma: 
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